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a. 383] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 2024/ज्येष्ठ 9, 946 
No. 383] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2024/JYAISHTHA 9, 946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 28 मई, 2024 


संदर्भ: ।0-7208043/॥/2020-208-8।5(895).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 208 के नियम 5 के 
उपनियम (॥) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
धर स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | भ्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सै. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
() (2) (3) (4) (5) 
आई एस 4843 : 2024 04 मई 2024 आई एस 4843 - 968 04 जून 2024 
लौह ढलाई — पदनाम संहिता लौह ढलाई के लिए पदनाम संहिता 
(पहला पुनरीक्षण) 


3298 GI/2024 (4) 
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आई एस 70959 : 2024 आई एस 0959 : 207 04 जून 2024 
आई एस ओ 6927 : 202 आई एस ओ 6927 : 2042 
इमारती प्रयोजनों के लिए सीलेंट -- इमारती प्रयोजनों के लिए सीलेंट की 
पारिभाषिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 2459 : 2024 04 मई 2024 आई एस 2459 - 988 0 जून 2024 
केबल रन में अग्नि सुरक्षा -- रीति संहिता केबल रन में अग्नि सुरक्षा के लिए रीति 
(पहला पुनरीक्षण) संहिता 
आई एस 44494 : 2024 04 मई 2024 आई एस 44494 : 996 04 जून 2024 
आई एस ओ 9223 : 2042 धातुओं और मिश्रधातुओं का संक्षारण 
धातुओं और मिश्रधातुओं का संक्षारण -- — पर्यावरण की संक्षरिता का 
वायुमंडल की संक्षारणता -- वर्गीकरण, वर्गीकरण 
निर्धारण और अनुमान 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 75820 : 2024 04 मई 2024 आई एस 45820 : 2009 0 नवम्बर 
परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना परख एवं हालमार्किंग केन्द्रों की 2024 
और संचालन -- सामान्य अपेक्षाएँ सक्षमता की सामान्य अपेक्षाएँ 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 47984 (भाग 3) : 2024 04 मई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ 43577-3 : 2046 
औद्योगिक भट्ठियाँ और संबंधित प्रसंस्करण 
उपकरण -- सुरक्षा 
भाग 3 सुरक्षात्मक और प्रतिक्रियाशील 
वायुमंडलीय गैसों का उत्पादन और उपयोग 
आई एस 48630 (भाग 2) : 2024 04 मई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ 7927-2 : 2023 
मसाले — सौंफ, साबुत या पिसी 
भाग 2 मीठी सौंफ -- fates 
(फोनीकुलस वल्यारे वार: पानयोरियय) 
आई एस 48668 : 2024 04 मई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 


बीयर के लिए स्टेनलेस स्टील केग -- 
विशिष्टि 


पी राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन-/4/असा./452/2024-25] 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 28 May, 2024 


Ref: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS (895).—In pursuance of Sub-rule (l) of Rule (5) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 20!8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 
(d) (2) (3) (4) (5) 
IS 4843 : 2024 se | Coge for Designation ot | Ob une 
Ferrous Casting — Code for Designation छः C ee 2024 
हर हि errous Castings 
(First Revision) 
IS 0959 : 2024 0 May 2024 IS 0959 : 20I7 0 June 
2 ISO 6927 : 202[ ISO 6927 : 202 2024 
Sealants for Building Purposes — Glossary of Terms for Sealants 
Glossary of Terms for Building Purposes 
(Second Revision) (First Revision) 
3 y है Code of Practice for Fire Safety 
PC in Cable Runs 
(First Revision) 
IS 49] : 2024 0 May 2024 0 June 
: ISO 9223 : 20i2 IS 49 : 996 2024 
orrosion of Metals and Alloys — C है f 
Cc reat f orrosion of Metals and Alloys 
4 orrosivity of Atmospheres — ificati fC ee 
Cc ‘ficati ae —Classification of Corrosivity 
lassification, Determination and f 
eS ५० of Atmospheres 
Estimation 
(First Revision) 
IS 5820: 2024 ; 0 May 2024 IS 5820 : 2009 
Establishment and Operation of Assaying G ; f Ol 
7 (0. G eneral Requirements for 
5 and Hallmarking Centres — General Cc f : November 
: ompetence of Assaying and 
वो पल कट कस Hallmarking Centres eee 
(First Revision) ड़ 
i IS 7984 (Part 3) : 2024 0 May 2024 NA NA 
ISO 3577-3 : 20i6 
Industrial Furnaces and Associated 
Processing Equipment — Safety 
Part 3 Generation and Use of Protective 
and Reactive Atmosphere Gases 
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IS 8630 (Part 2) : 2024 0l May 2024 
ISO 7927-2 : 2023 
Spices and Condiments — Fennel Seed, 
Whole or Ground NA NA 
Part 2 Sweet Fennel Seed — 
Specification 
(Foeniculum Vulgare Var. Panmorium) 


IS 8668 : 2024 
Stainless Steel Keg for Beer — 
Specification 


0l May 2024 NA NA 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-HI/4/Exty./I52/2024-25] 
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